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主なボタンとダイヤルの機能 


このカメラのまなボタンやダイヤルの名称と機能につ 
いて説明します。 



プレビューボタン 

おおよその被写界深度（ピントの合ラ前後の範囲） 
を確認します。ライブビュー表示中にプレビュー 
ボタンを押すと、動画撮影を開始します（田24)。 


フオーカスモード七レクトダイヤル 

S (シングル AF ヴーボ） /C (コンティニュアス AF ヴーボ） 

シャッターボタンを半押しすると、オートフオーカスでピントを合 
わせます 。 S (シングル AF ヴーボ）では、シャッターボタンを半巧 
ししている間、ピントを固定します 。 C (コンティニュアス AF サー 
ボ） では、シャッターをさるまでピントを合わせ続けます。 

M (マニュアルフオーカス） 

レンズのフオーカス U ングを回して、手動でピントを合わせます。 
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まなポタンとダイヤルの機能 


撮影した画像を液晶 
モニターに 表示します。 



因 q サムネイル/が;大ボタン 


画像再生中、因9ボタンを巧しなびらメインコマンド 
ダイヤルを回すと、表示中の画像を拡大表示、縮小 
表示、サムネイル表示することびでさます。 


180 インフォボタン 1 

フォー カスポイント、 シャツ タースピードや絞り 
値などの撮影情報を液晶モニターに表示します。 

もラー度 面 a ボタンを押すと、表示している撮影 
時の設定を変更でさます（田10)。 

P ••パ fSS 

が S 回 己 N 

田化 

し-/ mjkI iJ 

回 画 OAmON 巧 sRGB 〇 西 I 
assaA 。巧 ifoso, • 。唯 ■ 
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AF エリアモード七レクトダイヤル 

オー トフ ォー カス時のフ ォーカ スポイン 
卜（ピントを合わせる位置）の選びちを設 
定します。 


[国]オートエ U ア AF モード 

カメラび自動的に全てのフォーカスポイントから被写体 
を判別してピントを合わせます。 

[与]ダイナミック AF モード 

フ ォー カスモード C (の 3) との組み 
合わせで、選択した1つのフォーカ 
スポイントから被写体び一時的に外 
れてち、周辺のフ ォー カスポイント 
からのピント情報を利用してピントフォーカスポイ 
を合わせます（田41)。 ントはマルチ 

[ ci ] シングルポイント AF モード セレクターで 

選択した1つのフオ-カスポイント選択でさます。 

でピントを合わせます。 




フ オー カス 
ポイント 



回ライブビューボタン 


液晶モニターで被写体を見なびら撮影します（田19)。 
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まなポタンとダイヤルの機能 




蠻) 

測光モ— h タイでル 
測光モードダイヤル□ックボタン 

測光モードダイヤル□ックボタンを巧し 
なびら測光モードダイヤルを回すと、測 
光モードび切り替わります。 

回中央部重点測光 （の 43) 

画面中央部を重点的に測光します。 

[Ml マルチパターン測光 

撮影画面のほぼ全域を測光します。 

[Zl スポット測光 

選択したフオーカスポイントに重 
なる部分を測光します。 



























メモリーカードス□ツトの選択 


このカメラは、2つのメモリー 
カードス□ットを装備してい 
ます。 

2枚のメモリーカードを挿入し 
て使ラとさは、初期化（フォー 
マット）、画像の記録、撮影し 
た画像の再生を行ラス□ット 
を選ぶことがでさます。操作方 
法は次のとおりです。 


ス□ット1 



初期化ずる 


2つの w 画ボタン （ ra ボタンと MODE ボタン）を同時に 
2秒 m 上巧す 


ra ボタン MODE ボタン 



上面表示パネ>1レの f 〇 r とメモ U —カードアイコンび 
約6秒間点滅します。 
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メモリーカードス□ットの選択 


ム for が点滅している間に、 
メインコマンドダイヤル 
を回して初期化するス 
□ットを選ぶ 

. メモ U —力ードアイコンび 
点滅している側のス□ット 
に入つているメモ IJ 一力一 
ドび初期化されます。 




3 《こ or が点滅している間に、もう 一 度2 つの f。 画 ボタ 
ンを同時に巧して初期化する 

初期化（メモリーカードのフォーマット）について 

セツトアップメニューからち初期化することびでさます（田48)。 
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画像を記録する 

撮影メニューの[画像記録モード]で、静止画撮影時に 
2つのメモリーカードス□ットを使って画像を記録する 
とさの記録方法を設定でさます。 


画像記録モード 

背面表示パネル 

内容 

順次記録 

NORM 

m 

晒 

ス□ッ H から順次記録します。 

バックアップ 

記録 

NORM 

國+國 

困 

同じ画像をス□ット 1、 スロット 

2 に記録します。 

RAW + JPEG 

分割記録 

NORM 

m 

困 

RAW 画像を含む画質モードの 
場合、スロット]に RAW 画像、 
ス□ット 2 に JPEG 画像を記録し 
ます。 


再生ずる 

画像再生時にボタンを}甲し 
なが5マルチセレクターの▲を 
巧すと、ちのような[スロット/ 

フォルダー指定メニュー]画面 
が表示されます。ス□ットを選 
んで►を}甲すと、選んだス□ッ 
卜内のフォルダーの一覧が表示されます。フォルターを 
選んで唾)ボタンを}甲すと、フォルダー内の画像が表示さ 
れます。 
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インフオ画面で設定ををえる 

面 a ボタンを}甲すと、液晶モニターにインフォ画面が表示 
され、フオーカスポイント、シャッタースピードや絞り 
値などの撮影情報を確認でさます。インフォ画面を表示 
中にもラー度面 a ボタンを押すと、表示されている撮影時 
の設定を変更できるよラになります。 

. マルチセレクターの▲▼イ ► を押して設定したい項目を選 
び、强)ボタンを押すと、設定したいメニュー項目へ直接ジャ 
ンプします。 



1撮影メニュー切り換え 

撮影メニューを切り換えます。 

2高感度ノイズ低減 

高感度で撮影したとさに発生する「ノイズ」を低減します。 

3アクティブ D - ライティング 

撮影時に八イライトの白とびや、暗部の黒つぶれを軽減する機能 
です。 

4色空間 

色空間を [sRGB] または [Adobe RGB] から選べます。 

5プレビューボタンの機能 

プレビューボタンを単独で巧したときの機能と、プレビューボタ 
ンを巧しなびらコマンドダイヤルを回したとさの機能を設定でさ 
ます（の34)。 
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6 Fn (フアンクシヨン）ボタンの機能 

Fn ボタンを単独で巧したときの機能と、 Fn ボタンを巧しなびら 
コマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます（の34)。 

7 AE / AF □ックボタンの機能 

AE / AF □ックボタンを単独で巧したときの機能と、 AE / AF □ック 
ボタンを巧しなびらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定 
できます（の34)。 

8ピクチャーコント□—ル 

撮影する画像の仕上びりを簡単に設定でさます。 

9長秒時ノイズ低減 

低速シャッタースピードになったとさに発生する r 長秒時ノイズ」 
を低減します。 

10カスタムメニュー切り換え 

カスタムメニューを切り換えます。 

インフォ画面のガイド表示 

選択しているメニュー項目名を表示しま 
す晒44)。 



の、田)、 翻のアイコン表示について 

巧、田)、 翻のアイコンび表示されている場合は、ボタン押し 
時の動作（口 34) に設定している機能を表示し、喔、喔、曜 
のアイコンび表示されている場合は、コマンドダイヤル併用 
時の動作（口 34) に設定している機能を表示します。両方の 
動作に機能を設定している場合は、ボタン押し時の動作を表 
示しますび、ボタンを押すと、コマンドダイヤル併用時の 
動作を表示することびでさます。 
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コマンドダイヤルで設定を変える 


カメラのボタンを}甲しなが5、コマンドダイヤル（メイ 
ンコマンドダイヤル/サブコマンドダイヤル）を回して 
変更でさる撮影時の設定を紹介します。 
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画像サイズの 
設定※ 



画質モードの 
設定※ 

m _ (norm ) — 

【巧 J IH 1 



ISO 感度の設定《 


•ホワイトパランス 
の微調壁^ 

•ち温度選択※ 

凌 1 


L 回— 

.プ IJ セットマニユ 
アルデータ選択^ 


ホワイトパランス 
モードの設定※ 


一^ 阻 


※撮影メニューからも設定できます（口37)。 
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コマンドダイヤルで設定を変える 


才ートブラケテイン 
グの補正ステップの 


設定 


I 0.31 


才ートブラケテイン 
グの醜/解除/臨 
コマ数の設定 


だ 0.3 



フラッシュモードの 
設定 


絞り 値の□ツク 

ぶ 

R So 0 

AF-S REM 曲 y 

CTMIA 山 I.Uk[ <] 

シャツタースピード 
の□ツク 


が?弓 0 け 

AF.S REM 也,お] 

SHIA 团 f.UKL 1] 

























































p 

プ□グラムオー h 


シャツター優先オート 

巧 

絞り優先オート 

n 

マニュアル 
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コマンドダイヤルで設定を変える 

各露出モードに設定後、コマンドダイヤルを回すと、 
次のような機能を設定でさます。 
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回 FX (36 X 24) 國 1.2X (30 X 20) 



画5: 4 (30 X 24) 國 DX (24 X 16) 


17 



































レリーズモードを切り換える 


シャッターをきる（レリーズする）とき 
の動作を設定でさます。 

レリーズモードを切り換えるには、 

レリーズモードダイヤル □ ックボタン 
を}甲しなが5 (①）、レリーズモードダ 
イヤルを回します （®)。 



レ U —スモード 

内容 

骂コマ撮を 

シャッターボタンを全押し 
するたびに1コマずつ撮影し 
ます。 

骂勢臓連続撮を 

シャッターボタンを全押し 
している間、低速連続撮影 
します。 

骂^議画 

シャッターボタンを全押し 
している間、高速連続撮影 
します。 

骂勢静音撮影 

1コマ撮影に比べて静かに撮 
影でさます。 

蜀^ 品撮を 

セルフタイマー撮影び 
でさます。 

豐 K - ァップ 

三ラーアップ撮影び 
でさます。 


18 












ライブビュー撮影ずる 

液晶モニターで被写体を見なが5撮影するライブ 
ビュー撮影がでさます。 

9 [= 脚撮影]の場合 


1兰脚などを使ってカメラを固定する 

-ファインダーで被写体を確認しなびら構図を決め、カメ 
ラを固定します。 


2撮影メニューの[ライブ 
ビューモード]で[兰脚 
撮影]を選ぶ 

. MENU ボタンを押して、撮影 
メニューの [ライブビュー 
モード] で [S 脚撮影] を選 
び、@ボタンを押します。 
















ライブビュー撮影する 


3ライブビューを開始する 


.回ボタンを押して、ライブ 


ビューを開始します。 



4ピントを合わせる 


AF - ON ボタンを押している間、 
ピント合わせを行います。 

ボタンを押しなびら、メ 
インコマンドダイヤルをちち 
向に回すと拡大表示でさ、ピ 
ントの状態を確認でさます。 



AF - ON ボタン 


5構図を確認し、撮影する 

-構図とピントを確認したら、 
シャッターボタンを全押し 
して撮影します。撮影時には 
2回作動音びします。 


当 
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巧[手持ち撮影]の場合 


MENU ボタン 


撮影メニューの[ライブ 
ビューモード]で[手持 
ち撮影]を選ぶ 

. MENU ボタンを押して、撮影 
メニューの [ライブビュー 
モード] で [手持ち撮影] を 

選び、@ボタンを押します。 



2ライブビューを開始する 

.回ボタンを押して、ライブ 
ビューを開始します。 
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ライブビュー撮影する 
3構図を決める 


. 液晶モニターを見なびら構図をまめます。 



4ピントを合わせる 

. 液晶モニターを見なびら 
シャッターボタンを半押し 
するか、 AF - ON ボタンを押し 


または 


ます。 



カメラの三ラーびダウンす 
る音びして、液晶モニターび 
消なし、ピント合わせを行い 
ます。 
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5 


構図を確認し、撮影する 

. シャッターボタンまたは 
AF - ON ボタンを放すと、再度 
液晶 モニターび 点打します。 



構図を確認したら、シャツ 
ターボタンを全押しして撮 
影します。撮影時には、2回 
作動音びします。 


ぶ 
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動画を撮影/再生ずる 

動画を撮影ずる 

ライブビュー表示中にプレビューボタンを}甲すと、音声 
付さの動画を24フレーム/秒で撮影でさます。 

市販のが部マイクについて 

市販のマイクを外部マイク入力端子に接続すると、レンズの 
動作音などび録音されるのを軽減でさます。ステレオ三ニプ 
ラグ (03.5 mm ) を使うと、ステレオ録音をできます。 

[フリッカー低減]について 

董光なや水銀ななどの光源下では、ライブビュー表示中や 
動画撮影時に画面にちらつさや横搞び生じることびありま 
す（フ U ッカー現象）。セットアップメニューの [フリッ 
カー低減] を、カメラをお使いになる地域の電源周波数に 
合わせて、 [50 Hz ] または [60 Hz ] に設定してください 
(田48)。電源周波数びわからない場合は、 [50 Hz ] または 
[60 Hz ] のいずれかを選んでから試し撮りしていただくこ 
とをおすすめします。 
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ライブビューモードを選ぶ 
•撮影メニューの [ライブ 
ビューモード] で [云脚撮影] 
または [手持ち撮影] を選ん 
で®ボタンを押します。 



2回ボタンを}甲す 


. 回ボタンを押してライブ 


ビューを開始します。 
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動画を撮影/再生する 


3 


撮影前にピントを合わせる 
-[云脚撮影] の場合は、 AF-ON 
ボタンを押してピントを合わ 
せます。 


[手持ち撮影] の場合は、 
シャッターボタンを半押しす 
るか、 AF - ON ボタンを押してピ 
ントを合わせます。 



AF - ON ボタン 


2 


4 


プレビューボタンを}甲し 
て、撮影を始める 

. 録画中は録画中マークび点 
滅表示され、残り時間び表示 
されます。 

. カメラボディー前面にある 
内蔵マイクで音声を記録し 
ます。録画中は、マイクを指 
でふさびないよラにして< 
ださい。 


プレビューボタン 



録画中 マーク 



残り時間 
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. に脚撮影] の場合は、動画撮影中に AF - ON ボタンを押し 
て、ピントを合わせることびできます。 

-[手持ち撮影] の場合は、シャッターボタンを半押しする 
か、 AF - ON ボタンを押すと、動画の撮影を終了します。 

5わラー度プレビューボタンを巧して、撮影を終了する 


撮影メニュー[動画の設定]について 

撮影メニューの [動画の設定] では、 [画像サイズ]、[録音設 
定]、[動画記録先の選択]、[高感度動画撮影モード] を設定 

できます ( m 40 )o 
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動画を撮影/再生する 

動画を再生ずる 

1コマ表示モードで1マークが表示されている画像が動 
画です。 


W マーク 記録時間 

L L 


巧 

toOGDid)©! I 阻化 J 

A / 

巧 

v/ 

k 



J 

m 

1 

、 

/Tn 

@ 巧生麵 


1 TXM 搭部お AVI 

640x424 


動画再生時の操作方法： 


再生 @ 

1 

動画を再生します。 

一時停止 1 

憂)/ゆ 

一時停止します。 


28 














巻を戻し/ 
早送り 

(動画再生中） 



. 再生時にマルチセレクターの 
◄を巧すと巻さ戻し、►を巧す 
と早送りします。 

. ◄ボタンを巧し続けると、最初 
のコマに移動し、►ボタンを巧 
し続けると、最後のコマに移動 
します。 

コマ 戻し/ 

コマ 送り 

(一時停止中） 




一時停止中に ◄ または ► を巧す 
と、コマ戻し/コマ送りびでさま 
す。ボタンを巧し続けると連続で 
コマ送りします。 

音量を調節 
する 

Hq + 感 

ボタンを巧しなびら▲を巧す 
と音量び大きくなり、ボタン 
を巧しなびら▼を巧すと小さく 
なります。 

動画を編集 
ずる 


一時停止中に®ボタンを巧すと、 
[動画編集]画面を表示します。動 
画の必要な部分だけを抜さ出し 
たり、フレームを選んで JPEG 画 
像として保存でさます(田引)。 

撮影に戻る 




液晶モニターび消灯し、すぐに撮 
影でさます。 

メニューに 

移る 

MENU 

メニューび表示されます。 

再生終了 

透 )/ 囚 

1 コマ表示モードに戻ります。 
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ピクチャーコントロールで画像の 
仕上がりを'玄える 

ピクチャーコント□—ル 

カメラに搭載されたピクチャーコント□ールを選ぶだ 
けで、撮影する画像の仕上がりを簡単に設定でさます。 
さ5に好みの色調に合わせて簡単に調整したり、細かく 
調整したりすることもできます。 



ピクチヤーコントロール 

回 SD 

スタンダード 

鮮やかでバランスの取れた標準的な画像 
になります。 

回 NL 

ニュートラル 

素材性を重視した自然な画像になります。 

回 VI 

ビビッド 

メ U 八 U のある生さ生さとした色鮮やか 
な画像になります。 

回 MC 

モノク□ーム 

白黒やセピアなど、単色の濃淡で表現した 
画像になります。 
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グリッド表示 

調整しているピクチャーコント□一 
ルのコントラストと彩度び座標で表 
示されます。 



サムネイルパ広大ボタン 


回如スタンダード 


f 【♦クイック調望 —^EsaiD 




.輪郭強調、コントラスト、色の濃 
さ（彩度）をバランス良く自動的 
に調整でさます。 

>- 各項目を手動で細か < 調整でさます。 


回 MC モノク□ーム 



白黒写真用カラーフィルターを 
使って撮影したとさのよラな効 
果び得られます。 


画像全体の色調を調整でさます。 
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ピクチャーコント□ールで画像の仕上びりを変える 

カスタムピクチヤーコント□—ルを登録する 



編集と登録 

カメラに搭載されたピクチャーコント□ールを 
編集、登録します。 


登録名変更 

カスタムピクチャーコント□ールの登録名を変 
要します。 


削除 

登録したカスタムピクチャーコント□ールを削 
除します。 


メモリーカードを使用 

登録したカスタムピクチャーコント□ールをメ 
モ U —カードにコピーしたり、付属の ViewNX や 
別売の Capture NX 2で作成したカスタムピク 
チャーコント□ールをカメラに読み込みます。 
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元にするピクチャー 
コント□ールを選ぶ 



登録したピクチャーコント 
□-ルは、ピクチャーコント 
□ールの一覽画面に表示さ 
れます。 




ピクチャーコント 
□ールを調整する 





登録先を選択する 





名前を入力する 
















Fn ボタンに設定できる機能 


カスタムメニュー f 4 [ Fn ボタンの機能] 
(口:147) で、 Fn ボタンを}甲したときの機 
能と、 Fn ボタンを}甲しなが5コマンド 
ダイヤルを回したとさの機能を設定で 
さます。^ 




^撮像節囲選択 （初期設定） 

巧@シャツター.絞り値1段選択 
Non - CPU 手動設定済みレンズの選択 
卜 ] ]フオーカスポイント選択 
ran 撮影メニュー切り換え 
〔与]ダイナミック AF エリア 
設定しない 


圆 

プレビュー 

ES 

FV-L 

届 

AE - L / AF-L 

面 

AE-L 

面® AE-L (レリーズでリセット） 

曲み AE-L (ホールド） 

を 

AF-L 

⑤ 

フラッシュ発光禁止 

-BKT 

BKT 自動連写 

國 

マルチパターン測光簡易 
設定 

回 

中央部重点測光簡易設定 

曰 

スポット測光簡易設定 

〇 

水準器表示 

囚 

再生 

眉 

マイメニューのトップ 
項目先へジャンプ 

設定しない （初期設定） 


《 Fn ボタンに設定できるほとんどの機能は、プレビューボタン 
や AE/AF □ックボタンにを設定できます（の 47)。 
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便利な機能 

ヘルプを ffi 5 


メニュー画面の左下に回（ヘルプ）マー 
クが表示されているとさは、 On (?) 
ボタンを}甲している間、その項目の説 
明（ヘルプ）を見ることがでさます。 



昼本的な機能を初期設定に戻す 
(ツーボタンリセット） 


ISO ボタンと WB ボタン（それぞれのボタ 
ンに緑色の•が付いています）を2秒 LU 
上同時に巧すと、一瞬上面/背面表示パ 
ネルの表示が消え、カメラの各機能が 
初期設定に戻ります。 

-カスタムメニューは U セツトされません。 



ISO WB 


ボタンボタン 
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メニューガイド 


囚再生メニュー 


削除 

選択画像削除 

全画像削除 

再生フォルダー設定 

NCD 3 S (初期設定） 

全てのフオルダー 

記録中のフォルダー 

非表示設定 

日又 化 

一括解除 

再生画面設定 fCFl 

設定終了 


標準表示への情報追加 

フオーカスポイント 

画像情報表示の追加 

八イライト 

RGB ヒストグラム 
撮影情報 

画像 コピー 

コピー元画像の選択 

コピー先フォルダーの還択 

コピー実行 

撮影直後の 圃 

画像確認 

する 

しない （初期設定） 


圃マークについて 

セットアップメニューの[カメラ設定の保存と読み込み] 
(田 50) で、メニューの設定データを团ス□ット1のメモ U - 
カードに保をでさるメニュー項目です。保存したメニューの設 
定データは他の D 3 S で团ス□ット1から読み込むことびでさま 
す。 
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ニューガイドは、メニューの 
口階層まで記載しています。 


削除後の 
次再生画像 

师 

後ろの コマ 

(初期設定） 


前の コマ 

直前 コマ 送り方向に従ラ 

縦位置自動回お 

曲 

する 



しなし、 

(初期設定） 

スライド シヨー 


開始 



インターバル設定 



音声再生 

プリント指定 （ DPOF ) 


設定 



一括解除 


〇撮影メニュー 


撮影メニュー 团 

切り換え 1 

A (初期設定） 

B 

C 

D 

名前編集 

撮影メニューの 
リセット 

する 

しない 

拡張攝影メニューの阿 

する 

設定 

しない （初期設定） 

記録フォルダー設定 

フォルダー番号指定 

既存フォルダーから還択 

ファイル名設定 m 

ファイル名設定 

画像記録モード 回] 

順次記録 （初期設定） 

バックアップ記録 

RAW + JPEG 分割記録 
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メニューガイド 


画質モード m 

QUAL 

(口13参照） 

RAW+FINE 

RAW+NORMAL 

RAW+BAS に 

RAW 

TIFF ( RGB ) 

FINE 

NORMAL (初期設定） 

BAS に 

画像サイズ 回] 

®+ 凌 

(のじ参照） 

サイズ L (初期設定） 

サイズ M 

サイズ S 

撮像節囲 邸 

DX 自動切り換え 

撮像範囲設定 

JPEG 圧縮 邸 

サイズ優先 （初期設定） 

画質優先 

RAW 記録 师 

記録方式 


記録ビットモード 

ホワイトバランス (CB 

オート （初期設定） 

電球 


堂光灯 

(口13参照） 

晴天 

フラッシュ 

曇天 

晴天日陰 

色温度設定 

プ U セットマニュアル 
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ピクチャー (cel 

スタンダード （初期設定） 

コント□ール 

ニュートラル 

ビビッド 

モノク□ーム 

カスタムピクチャー 
コント□ール 

編集と登録 

登録名変更^ 

削除^ 

メモ U —カードを使用 

色空間 圃 

sRGB (初期設定） 

Adobe RGB 

アクティブ 回] 

D - フイアイン グ 

オート 

より強め 

強め 

標準 

弱め 

しない （初期設定） 

ヴィネット 团 

コント□ール 

強め 

標準 （初期設定） 

弱め 

しない 

長秒時ノイズほ減 ( CF ] 

する 


しない （初期設定） 

高感度ノイズ低減 面] 

強め 

標準 （初期設定） 

弱め 

しなし、 


《カスタムピクチャーコント□ールび未登録の場合は選択でさません。 
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メニューガイド 


ISO 感度設定 团 

(口13参照） 

ISO 感度 

感度自動制御 

ライブビューモード屈) 

(口19参照） 

手持ち撮影 

=脚撮影 （初期設定） 

を重露出 

多重露出モード 

コマ 数 

自動ゲイン補正 

動画の設定 面] 

画像サイズ 

なな srbnjn 

獄曰日又化 

動画記録先の選択 

高感度動画撮影モード 

インターバルタイマー 

撮影 

開始卜 U ガー 

即時スタート 
開始時刻設定 

撮影間隔 

撮影回数 X コマ 数 

撮影動作 


嫁カスタムメニュー 

カスタムメニュー切り換え 圃 

A (初期設定） 

B 
C 
D 

名前編集 
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カスタムメニューのリセット 

する 

しなし、 


a 才ートフォーカス 

曲 

alAF - C モード時の 
優先 ■ 

レリーズ （初期設定） 

レ U —ズ/フォーカス 

フォーカス 

a 2 AF - S モード時の 
優先 

レリーズ 

フォーカス （初期設定） 

おダイナミック 

AF エ IJ ァ^ 

9点 （初期設定） 

21点 

51点 

引点 （3 D - トラッキング） 

a 4 AF □ックオン 

5趟め） 

4 

3 (標準） （初期設定） 

2 

1願め） 

しなし、 

a 5 半押し AF レンズ 
駆動 

する （初期設定） 

しない 

a 6 フォーカス 

ポイント表术 ■ 

マニュアルフォーカス時の表示 

連写時の表示 

フォーカスポイントの明るさ設定 


※フオーカスモードセレクトダイヤルを C にセツトした場合に有効 
です。 
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メニューガイド 


a 才ートフォーカス 

阳 

み1 フォー カスポイ 
ン ト循環選択 

する 

しない （初期設定） 

a 8 AF 点数切り換え 

引点 （初期設定） 

11点 

が AF-ON ボタンの 
機能 

AF-ON (初期設定） 

AE - L / AF-L 

AE-L 

AE-L (レ U - ズで U セット） 

AE-L (ホールド） 

AF-L 

alO 縦位置 AF-ON 
ボタンの機能 

AF-ON ボタンと同じ 

AF-ON (初期設定） 

AE - L / AF-L 

AE-L 

AE-L (レ U - ズで U セット） 

AE-L (ホールド） 

AF-L 


b 露出-測光 

曲 

b 1 ISO 感度設定 
ステップ幅 

1/3段 （初期設定） 

1/2段 

1段 

b 2 露出設定 
ス了ップ幅 

1/3段 （初期設定） 

1/2段 

1段 
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b 露出-測光 

阳 

b 3 露出補正 
ス了ップ幅 

1/3段 （初期設定） 

1/2段 

1段 

b 4 露出補正簡易 
設定 ■ 

する（自動リセット） 

する 

しない （初期設定） 

b 5 中央部重点測光 
範囲 

0 8 mm 

012 mm (初期設定） 

015 mm 

020 mm 

画面全体の平均 

b 6 基準露出レベル 
の調節 

はい 

いいえ （初期設定） 


cAE □ツク•タイマー 团 

cl 半巧し AE □ック 

する 

しない （初期設定） 

c 2 半巧しタイマー 

4秒 

6秒 （初期設定） 

8秒 

16秒 

30秒 

1分 

5分 

10分 

30分 

制限なし 
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メニューガイド 


cAE □ック•タイマー 巧] 

c 3 セルフタイ7— 

2秒 

5秒 

10秒 （初期設定） 

20秒 

C 4 液晶 モニターの 
パワーオフ時間 

画像の再生 

>—ュ ー 衣术 

インフォ画面表示 

撮影直後の画像確認 


d 撮該-記録-表示 

圃 

d 1 電子音設定 

局音 

低音 

電子音なし （初期設定） 

d 2 連続撮影速度 

高速連続撮影 

低速連続撮影 

d 3 連続撮影コマ数 

1-130 

d 4 連番モード 

する （初期設定） 

しなし、 

U セット 

d 5 表示情報の 
切り換え 

背面表示パネルの表示 

ファインダー内の表示 

d 6 インフォ画面の 
表术設定 ■ 

自動 （初期設定） 

手動 

d 7 インフォ画面の 
ガイド表示 

ガイド表示する （初期設定） 

ガイド表示しない 
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d 撮該-記録-表示 


阳 

d 8 イル S ネーター 

する 

点灯 

しない 

(初期設定） 

d 9 露出ディレー 

する 

モード 

しなし、 

(初期設定） 


e フラッシュ • BKT 撮影 _ m 


el フラッシュ撮影 
同調速度 

1/250秒(才ート FP ) 

1/250秒 （初期設定） 

1/200秒 

1/160秒 

1/125秒 

1/100秒 

1/80秒 

1/60秒 

e 2 フラッシュ時 

ソヤツター 

スピード制限 

1/60秒 （初期設定） 

1/30秒 

1/15秒 

1/8秒 

1/4秒 

1/2秒 

1秒 

2秒 

4秒 

8秒 

15秒 

30秒 
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メニューガイド 


e フラッシュ • BKT 撮影_ m 


e 3 モデ U ング発光 

する （初期設定） 

しない 

e 4 オートブラケ 
了イングの 
セット ■ 

AE • フラッシュブラケティング（初期設定） 

AE ブラケティング 

フラッシュブラケティング 

WB ブラケティング 

ADL ブラケティング 

65 BKJ 変化要素 
( M モード） ■ 

フラッシュ.シャッター スピード(初期設定） 

フラッシュ.シャッター スピード.絞り値 

フラッシュ-絞り値 

フラッシュ 

e 6 目 KJ の順序 

[0] 一 [-]^[+] (初期設定） 

トト[〇卜[+] 


f 操作 


团 

f 1 

中央ボタンの 
機能^ 

撮影モード 


再生モード 



ライブビュー 

f 2 

7ルチセレク 

する 


ターの半押し 
起動 

しない 

(初期設定） 


※[撮影モード] の初期設定は [フォーカスポイント中央リセット]、 
[再生モード] の初期設定は [1 コマとサムネイルの切り換え]、 
[ライブビュー] の初期設定は [動画記録開始] です。 


46 於カスタムメニュー 

























f 操作 

阳 

f 3 上下左ち機能 

入れ換え 

する 

しない （初期設定） 

f 4 Fn ボタンの機能 
(口 34参照） 

Fn ボタン巧し時の動作 

コマンドダイヤル併用時の動作 

传プレビュー 
ボタンの機能 

プレビューボタン巧し時の動作 

コマンドダイヤル併用時の動作 

f 6 AE / AF □ック 
ボタンの機能 

AE/AF □ックボタン巧し時の動作 

コマンドダイヤル併用時の動作 

f 7 目 KJ ボタンの 
機能 

オートブラケティング （初期設定） 

多重露出 

f 8 コマンド 
ダイヤルの 
設定 1 

回転ち向の変更 

メインとサブの入れ換え 

絞り値の設定方法 

再生/メニュー画面で使用 

f 9 ボタンの 
ホールド設定 

する 

しない （初期設定） 

fio カードなし時 
レリーズ ■ 

レ U —ズ禁止 

レ U —ズ許可 （初期設定） 

f 11 インジケーター 
を术の+ /_ 

方向 

+ ■ . . 〇 . . (初期設定） 
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メニューガイド 

Y セツトアップメニュー 


カードの初期化 
(フオーマット） 

ス□ット1 

ス□ット2 

液晶モニターの明るさ 

— 3 〜+3 

イメージセンサー (CB 

実行 

クリーニング 

電源スイッチに連動 

クリーニングミラー 
アップ 

開始 

イメージダストオフ 

X - 夕取得 

開始 

イメージセンサーク U —ニング後開始 

ビデオ出力 m 

NTSC 

PAL 

HDMI 阿 

オート （初期設定） 


480 p (プ□グレッシブ） 

576 p (プ□グレッシブ） 

720 p (プ□グレッシブ） 

108 Oi (インターレース） 

フリッカー低減 阿 

50 Hz 


60 Hz 

地域と日時 曲 

現在地の設定 

曰時の設定 

曰付の表示順 

夏時間の設定 
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言語 (Language) 团 

Cestina 

Dansk 

Deutsch 

English 

Espanol 

Frangais 

Indonesia 

Italiano 

Nederlands 

Norsk 

Polski 

Portugues 

PyCCKHM 

Suomi 

Sven ska 

Turkge 

中文（繁體） 

中文 （ 简体） 

曰本語 

を言 

画像 コメント 邸 

設定終了 

コメント入力 

コメント添付 

縦横位置情報の fCFl 

する （初期設定） 

記録 

しなし、 
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メニューガイド 


音芦メモの設定 团 

撮影時の録音 

撮影時の上書さ録音 

音声ボタンの操作 

音声の出力 

電池チェック 

- 

ワイヤレス 
トフンス S ッター 

接続モード 

送信設定 

プリント 

デバイス情報 

デバイス設定 

画像真正性 固] 

検証機能 

する 

しない （初期設定） 

著作権情報 回] 

設定終了 

撮影ち名入力 

著作権ち名入力 

著作権情報添付 

カメラ設定の保巧と 
読み込み 

保を 

読み込み 

GPS 曲 

半押しタイマー 

情報表示 

GPS による曰時合わせ 

水準器表示 

- 

レンズ情報 曲 

手動設定 

設定終了 

レンズ No . 

焦点距離 ( mm ) 

開放絞り値 
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AF 微調節 

AF 微調節(する/しない） 

個別レンズの登録 

その他レンズの登録 

個別レンズ登録リスト 

ファームウエアバージョン 

- 

凶 画像編集メニュ_ 

D - ライティング 

- 

赤目補正 

- 

トリミング 

- 

モノ I -ーン 

白黒 

セピア 

クール 

フィルター効果 

スカイライト 

ウオームトーン 

カラー カスタマイズ 

- 

画像合成 

- 

RAW 現像 

- 

リサイズ 

画像選択 

画像サイズの設定 

編集前後の画像表示 

- 

動画編集 

始点の設定 

終点の設定 

選択フレームの保存 


凶画像編集メニユ ー 51 



メニューガイド 

眉 マイメニュー 

マイメニユー登録 

团再生メニュー 


撮影メニュー 


カスタムメニュー 


セットアップメニュー 


画像編集メニュー 

登録項目の削除^ 

- 

登録項目の順序変更 

- 

このタブの 

曲マイメニュー 

機能変更 

最近設定した項目 


※[眉マイメニュー]画面でメニューを選択し、 ra ボタンを2回 
押してを登録したメニューを削除でさます。 
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